كتاب خاض لمكتبة زيزووم الالكترونية 














ike مستتدا‎ 










277 إدراج ر CEY‏ طط مراجحع ENT‏ مراحعة Tab I‏ 
۳ 


1 ۴8 غا صور کے أيقونات 


وه 





0 r SI أ1‎ 
الرانت‎ ٣ 8 @ 






توه : ااه مخطط | كل الحصول على الوظائف الإذ 
هنأ صور عبر الإنترنت 2 :اة الابعاد بج لقطة شاشة > ١‏ 
















عأ تذييل 
E"‏ ہے | ا ب فيدبو على ارتباطات تعليق . 
,اناد - 5 marr‏ لإي الوظائق الإضافية الخاصة بى رت 9 2] رقما 










, حدول 2 اسار ومات توضيحية - _ | الوظائف الإضافية الوسائط عمق - رأس‎ (١١8 
ب سس‎ 

الل ملم 
CLE CDE‏ 
CDS TIN‏ 
ا ا ا )1 a‏ 
1 1 1 1 5 51 11 1 11 
الل 
ااا لال 


3 إتراح جحدول... 





WEY ‘14.1 13.1 ‘12°۰1 11*1 +10191181171 e آ1‎ 
ڦ‎ = 















î‏ رسم جدول 


حدول بياتات أقعلاع 
8 الجداول السريعة « 


۲ 


Office Tab عرض‎ 





e a MR Al |‏ |1 || لجيدهور | فيجدهور أبجدهوز أيبدهوز أنه 
له Si O E 5S SBS -«-A-Y-A x x.‏ ¶ بلا تباعد العنوات ١‏ عنوات ۲ ال 


bkz‏ 3 فقرة 9 أنضاط 





عندما نضغط على الجدول سيظهر لنا ادوات الجدول 
وبها تبويب تصميم وتبويب تخطيط غير التبويبات الرئيسية في الشريط الرئيسي 
فمن ادوات الجدول من تخطيط ثم نضغط على السهم الصغير كما مؤشر بالصورة لتظهر لنا نافذة خصائص الجدول 
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يجب العمل حسب التسلسل الموجود في الصورة 
بعد اظهار نافذة خصائص الجدول 
اختيار جدول ثم خيارات لاظهار نافذة خيارات الجدول 
منها نعلم على المربع امام السماح بالتباعد بين الخلايا 
ثم نختار المسافة التي نريدها ان تكون بين الخلايا كما موضح بالصورة 
ثم موافق على نافذة خلايا الجدول ثم موافق على نافذة خصائص الجدول 
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خيارات الجدول 


الهوامش الافتراضية للخلايا 
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اتحاه الحدول 
© اليفين لليسار () اليسياز لليكين 


يظهر لنا الجدول بهذه الصورة حيث تم تباعد الخلايا حسب القياسات المطلوبة 
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قم التباعد بين خلايا الجدول 
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الى هنا انتهينا من الموضوع 
اتمنى ان ينال احسانكم 


ارجو ان اكون قد وفقت في طرح الموضوع LEE‏ 
فمني ومن الشيطان وأستغفر الله منه وأتوب إليه 





